めります。「◆ネスが『□□』を習得した。psーリストにチェックして」という指示が出
たら、各々のPSI名の欄に○をつけてください。
●HPチェック
HPはネスたち全員の持っている総合体力を表す数値で、レベルごとに最大値が変わりま
す。ゲームスタート時はレベル1のHPチェック表を使用しますが、「◆レベルが2にアップ
しました。レベル2対応のHpチェック表に切り替えて」と指示が出たら、レベル2のHP
チェック表を使用してください。なお、レベルアップの段階で、HPはそのレベルの最大値
になります。HPチェックは減点方式を採用しますので、文章の途中で(HPマイナス1)
などの指示が出たら、HPチェック表の最大値方向から、減ったHPの数だけ一印をつけて
ください。また、HPは回復することもあります。「◆『○〇〇』を食べたらHpプラス10
して」あるいは「◆Hpを現在のレベルの最大値まで回復させて」という指示が出たら、プ
ラスされる数値分〓印をつけてください。HPは、最大値よりも多くなることはありません
ので、プラスすることで最大値より多くなるような場合でも、最大値で止めてください。
-それでは、冒険の始まりです。

